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Das Gasvolumen, welches aufgefangen und der Analyse 
unterworfen ward, betrng 24,87 Ccm. Es war dies aber 
nicbt die Gesammtgasinenge, welche iiberhaupt gebildet 
worden, sondern nur der grosste Theil derselben. Fiir 
den vorliegenden Zweek schien es nicht nothig, die Aus- 
pumpung bis zu Ende zu fiihren. 

Kolbehen 2. 


Aufgefangenes Yolumen, feucht . , 
Nach Absorption der CO 2 and Ueber 
fiillung in’s Eudiometer, feucht 
Nach Zusatz von SauerstofF, feucht 
Nach Verpuffung, feucht. . . . 


v f 


Temp. 

V 

141,78 

0,7007 

13,0 

94,84 

70,43 

0,3090 

8,2 

21,13 

179,86 

0,4181 

8,2 

73,00 

123,10 

0,3474 

7,5 

41,63 


Resultat: 

JKohlensaure 77,72 °/ 0 

Wasserstoff 22,28 „ 

100,00 

Die aufgefangene Gagmenge betrug hier 22,73 Cem. 


Die Faulniss erregenden Organismen hatten also in 
beiden Fallen, bei Abwesenheit von gasfoTmigem 
Sauerstoffe, nicht allein sich zahlreich vermehrt, son¬ 
dern sie hatten aueh ohne Mithiilfe dieses Korpers eine 
sehr betrachtliche Arbeit geleistet. 


Neue Wasehflasche; 

von 

Dr. E. Drechsel- 


Bei dieser Flasche, deren Construction aus der 
Abbildung leicht ersichtlich ist, sind die Rohren fur 
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Dreehsel: ISfeue Wasc-hflasohe. 


Zu- and Ableitung des Gases mit einer Art Kappe, 
welebe luftdieht in den Hals der eigentlichen Flasohe 
eingeschliffen ist, zu einem Stuck verschmolzen. Dei- Ap- 
parat ist leichter und bequemer zu fiillen, zu reinigen, 
iiberhaupt zu handhaben, aD die bisher gebrauehlichen, 




und, da man zur Verbindung desselben mit anderen Ap- 
paraten nur sehr wenig Kautachukschlauch bedarf, aucb 
in solehen Fallen sehr gut vervvendbar, wo den Kautschuk 
angreifende Gase oder Dampfe entwiekelt werden. Die 
Fabrik chemischer und physikali&eher Glasapparate von 
Greiner und Friedrichs in Stiitzerbach in Thiiringen 
lief'ert diese Waschflaschen zu massigem Preise, 

Leipzig, den 24. Mfirz 18T6. 
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